MICHAL 


STRZAŁKA 


emer. Sędzia Okręgowy 


przeżywszy lat 63, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 13 października 1941 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim, na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w środę dnia 
15 b. m. o godzinie 2 po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


dzieci i rodzina. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w czwartek dnia 16 b. m. o godzinie 7 rano w kościele 00. Kapucynów. 


s ZAKŁAD 
ANTONIEGO HORAKA jun. 
Kraków, ul. Mikołajska 14. - Telefon 106-64 


Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 


